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PATIENT UNITS SET 1 


NBC: 

4.5-11.0 



RBC: 

4.08-6, 10 

PLT: 

158,-458. 

Eli: 

£.5-45.0 

7.8-75.0 


HGB: 

13.8-17.0 

MPM: 

7.4-18.4 

LYM: 

1.5-23.8 

4.5-45.8 

a 

HCT: 

48.8-50.0 



MONO: 

8.0- 2J 

2J- 9.0 

SM 

MCM: 

80.8-99J 



EOS: 

0.0- 1.2 

8.4- 4.8 

<E 

MCH: 

£6.8-34.0 



BflSO: 

0.0- 0.2 

0.2- 1.0 

SB 

MCHC: 

Sdz 0-36. 0 







RDM: 

11.5-14.5 




Miembro del Colegio de Quimicos de Chih. Miembro de la ambc 

V. Guerrero #755 * Tel. (625) 581-55-58 * Cd. Cuauhtemoc, Chih. 
E-mail: qfblucaronti@yahoo.com.mx 



Nombre : 


JESUS A PAREDES PAREDES 


Sexo : M 

Nombre del doctor 

LOUSTAUNAU 


TIPO YRH 

GRUPO 

Rh 

QUIMICA SANGUINEA 

GLUCOSA 

UREA 

CREATININA 
ACIDO URICO 

TRIGLICERIDOS 

RESULTADOS 

COLESTEROL 

RESULTADO 

EXAMEN GENERAL DE ORINA 

VOLUMEN 

COLOR 

OLOR 

ASPECTO 

EXAMEN QUIMICO 
pH 

DENSIDAD 

PROTEINAS 

CETONAS 

BILIRRUBINAS 

HEMOGLOBINA 

NITRITOS 

UROBILINOGENO 


Fecha 

18/02/2017 

Valor 


Valor 

De Referenda 

Unidades 

"A" 

SR 

SU 

POSITIVO 

sr 

su 


88.0 

70 - 100 

mg/dl 

21.0 

15.0 -45.0 

mg/dl 

0.80 

0.6 - 1.3 

mg/dl 

6.80 

2.6 - 7.5 

mg/dl 


80.0 

10.0 - 

150.0 

mg/dl 

49.0 

100 - 

200 

mg/dl 


40 ML 

INDEFINIDO 

AMARILLO PAJA 

AMARILLO PAJA 

SUIGENERIS 

SUIGENERIS 

LIG TURBIO 

TRANSPARENTE 


6.0 

5.0 - 6.5 

1.012 

1.000 - 1.030 

NEG 

NEG ATI VO 

N EG 

NEGATIVO 

NEG 

NEGATIVO 

NEG 

NEGATIVO 

NEG 

NEGATIVO 

NEG 

NEGATIVO 


Nota 


Q.F.B. Luis Carlos Ramirez - Centro Medico Sierra 

V. Guerrero #755 *161. (625) 581-55-58 • Cd. Cuauhtemoc, Chih. 


1 


l.i iJ-'!TKI.MJ 





M 



! 1 1 


Nombre : JESUS A PAREDES PAREDES 


Nombre del doctor 

LOUSTAUNAU 

Valor 

Valor 

De Referenda 

Fecha 

18/02/2017 

Unidades 

SEDIMENTO URINARIO 

LEUCOCITOS 

1 XC 

1-3 X CAMPO 


ERITROCITOS 

CERO 

1-2 X CAMPO 


CELULAS 

ESCASAS 

ESCASAS 


BACTERIAS 

ESCASAS 

ESCASAS 


CRISTALES 

NOSEOBS 

NEGATIVO 


CILINDROS 

NOSEOBS 

NEGATIVO 


LEVADURAS 

NO SE OBS 

NEGATIVO 


TRICHOMONAS 

NOSEOBS 

NEGATIVO 


OPIACEOS 

RESULTADOS 

N EG ATI VO 

NEGATIVO 


ANFETAMINAS 

RESULTADOS 

NEGATIVO 

NEGATIVO 


BARBITURICOS 

RESULTADOS 

NEGATIVO 

NEGATIVO 


CANABINOIDES 

RESULTADOS 

NEGATIVO 

NEGATIVO 


COCAINA 

RESULTADOS 

^6)/hTl l JO 

NEGATIVO 



Nota 


Q.F.B. Luis Carlos Ramirez - Centro Medico Sierra 

V. Guerrero #755 »Tel. (625) 581-55-58 • Cd. Cuauhtemoc, Chih. 




Iciborcitorio Computarizado de 
Rnalisis Clfnicos 

6 Q.f.S. Luis Carlos Ramirez O. 

uOrt l NGUE Centro Medico Sierro 

h g e# — 

Dr LQUSlOwWtalJto por el Consejo Estatal para la Acreditacion Y Certificacion Profesional 


Pararn: 1 Limits; 1 



Fe 


Op 

Np,(igCAi-p0 1 Q.3p, 


SUSPECT 


WBC s 

X i~. u X 

K/uL 



NEU s 
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LYM s 
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0. 6 
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•-J >1 Sir! 
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HGB s 
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cz. 
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HCT s 
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% 

MCVs 
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fL 

MCH s 

L... Q a 

8 

pg 
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g/dL. 

RDW . 

IS. 
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“A 


PLTs 159. 

K/uL 

MPv : X 4 .. 3 

fL 




EL 
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k* 

p 

o 
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PL T 


PATIENT LIMITS SET 1 


NBC: *.5-11.8 
NEU: 2.5-45J 7.0-75.0 «N 
LYM; 1.5-23.0 4.5-45.8 S. 
MONO: 0.0- 2.0 2J- 9.0 SM 
EOS: 0.0- 1,2 0.4- 4.0 H 
BASO: 0J- 0.2 0.2- 1.8 SB 


SBC: 4.08-6.10 PLTs 

HSB: 13.0-17J Wi 

HCT; 40.0-50.0 
MOV: 80.0-99.8 
HCH: 26.0-34.8 
NCR.: 32.0-36.0 
SDN: 11.5-14.5 


150.-450. 

7.4-18.4 


Miembro del Colegio de Quimicos de Chih. Miembro de la ambc 

V. Guerrero #755 * Tel. (625) 581-55-58 * Cd. Cuauhtemoc, Chih. 
E-mail: qfblucaronti@yahoo.com. mx 

dPMnNOMlPIPqMDPV 



Nombre : JESUS M DOMINGUEZ VARGAS 

Sexo : M 

Nombre del doctor 

LOUSTAUNAU 

TIPO Y RH 

GRUPO 

Rh 

QUIMICA SANGUINEA 

GLUCOSA 

UREA 

CREATININA 
ACIDO URICO 

TRIGLICERIDOS 

RESULTADOS 

COLESTEROL 

RESULTADO 

EXAMEN GENERAL DE ORINA 

VOLUMEN 

COLOR 

OLOR 

ASPECTO 

EXAMEN QUIMICO 
pH 

DENSIDAD 

PROTEINAS 

CETONAS 

BILIRRUBINAS 

HEMOGLOBINA 

NITRITOS 

UROBILINOGENO 


Fecha 

18/02/2017 

Valor 


Valor 

De Referenda 

Unidades 

" 0 " 

SR 

SU 

POSITIVO 

sr 

su 


92.0 

70 - 100 

mg/dl 

28.0 

15.0 -45.0 

mg/dl 

0.98 

0.6 - 1.3 

mg/dl 

7.00 

2.6 - 7.5 

mg/dl 


67.2 

10.0 - 

150.0 

mg/dl 

47.0 

100 - 

200 

mg/dl 


40 ML 

INDEFINIDO 

AMARILLO PAJA 

AMARILLO PAJA 

SUIGENERIS 

SUIGENERIS 

LIGTURBIO 

TRANSPARENTE 


6.0 

5.0 - 6.5 

1.012 

1.000 - 1.030 

NEG 

NEGATIVO 

N EG 

NEGATIVO 

NEG 

NEGATIVO 

NEG 

NEGATIVO 

NEG 

NEGATIVO 

NEG 

NEGATIVO 


Q.F.B. Luis Carlos Ramirez - Centro Medico Sierra 

V. Guerrero #755 *161. (625) 581-55-58 • Cd. Cuauhtemoc, Chih. 


Nombre : 


JESUS M DOMINGUEZ VARGAS 


Sexo : M 


Fecha 


Nombre del doctor 

LOUSTAUNAU 

SEDIMENTO URINARIO 

LEUCOCITOS 

ERITROCITOS 

CELULAS 

BACTERIAS 

CRISTALES 

CILINDROS 

LEVADURAS 

TRICHOMONAS 

OPIACEOS 

RESULTADOS 

ANFETAMINAS 

RESULTADOS 

BARBITURICOS 

RESULTADOS 

CANABINOIDES 

RESULTADOS 

COCAINA 

RESULTADOS 


18/02/2017 

Valor 

Valor De Referenda Unidades 


1 xc 

CERO 

ESCASAS 

ESCASAS 

NO SE OBS 

NO SE OBS 

NOSE OBS 

NO SE OBS 

1-3 X CAMPO 

1-2 X CAMPO 

ESCASAS 

ESCASAS 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 


Q.F.B. Luis Carlos Ramirez - Centro Medico Sierra 

V. Guerrero #755 *Tel. (625) 581-55-58 • Cd. Cuauhtemoc, Chih. 
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Par a ms 1 Limits s 1 

WBC s 

1 1 n 3 K/uL 

NEU s 

5. 3 46. 4 %N 

L.YM s 

3 H a. *■!* 3 & 3 % L» 

MONO s 

0. 6 5. 4 7»M 

EDS u 

0. 2 1.6 7»E 

Bi-iSO s 

0. 1 0 H 0 %B ] 

RBC s 

5.73 M/uL 

HOB s 

15.3 g/dL 

HCT s 

47.9 % 

MCV s 

B3. 6 fL 

MCH s 

26 . 7 p g 

MCHC ii 

31. 9 g/dL 

RDW s 

13. 7 % 

PLT ii 

231. K/uL 

MPV s 

9. 8 fL 


laboratorio Computarizado de 
flnalisis Ch'nicos 

Q.F.8. Luis Carlos Ramirez O. 

Centro Medico Sierra 
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SUSPECT 





RBC 





PATIENT LIMITS SET I 


HBC 

4 . 5 - 11.8 


RBC: 4 , 08 - 6.18 

PLT: 158 .- 458 . 

EU 

£. 5 - 45.0 

7.0-75.0 m 

HGB: 13 . 0 - 17.8 

MPV: 7 . 4 - 18.4 

LYM 

1 . 5 - 23.0 

4 . 5 - 45 J XL 

HCT: 48 . 8 - 50.0 


BONO 

0 . 1 - £.0 

£J- SJ X« 

MCV: 80 , 0 - 99.8 


EOS 

0 J- i.£ 

0 . 4 - 4.8 XE 

MCH: £ 6 . 8 - 34.8 


BftSO 

8 . 0 - 8.2 

8 . 2 - 1.8 XB 

MCHC: 32 . 8 - 36.0 
RUN: 11 . 5 - 14.5 



Miembro del Colegio de Qulmicos de Chih. Miembro de la ambc 

V. Guerrero #755 * Tel. (625) 581-55-58 * Cd. Cuauhtemoc, Chih. 
E-mail: qfblucaronti@yahoo.com.mx 
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Nombre : JESUS OMAR RAMOS SERVIN 

Sexo : M 

Nombre del doctor 

LOUSTAUNAU 

Valor 

Valor 

De Referenda 

Fecha 

18/02/2017 

Unidadps 

TIPO YRH 

GRUPO 

"0" 

SR 

SU 

Rh 

POSITIVO 

sr 

su 

QUIMICA SANGUINEA 

GLUCOSA 

76.0 

70 - 100 

mg/dl 

UREA 

32.0 

15.0 -45.0 

mg/dl 

CREATININA 

1.00 

0.6 - 1.3 

mg/dl 

AC IDO URICO 

7.50 

2.6 - 7.5 

mg/dl 

TRIGLICERIDOS 

RESULTADOS 

43.4 

10.0 - 150.0 

mg/dl 

COLESTEROL 

RESULTADO 

108.0 

100 - 200 

mg/dl 

EXAMEN GENERAL DE ORINA 

VOLUMEN 

40 ML 

INDEFINIDO 


COLOR 

AMARILLO PAJA 

AMARILLO PAJA 


OLOR 

SUIGENERIS 

SUIGENERIS 


ASPECTO 

LIG TURBIO 

TRANSPARENTE 


EXAMEN QUIMICO 

pH 

6.0 

5.0 - 6.5 


DENSIDAD 

1.030 

1.000 - 1.030 


PROTEINAS 

NEG 

NEGATIVO 


CETONAS 

N EG 

NEG ATI VO 


BILIRRUBINAS 

NEG 

NEGATIVO 


HEMOGLOBINA 

POSITIVO 1 + 

NEGATIVO 


NITRITOS 

NEG 

NEGATIVO 


UROBILINOGENO 

NEG 

NEGATIVO 



Q.F.B. Luis Carios Ramirez - Centro Medico Sierra 

V. Guerrero #755 »Tel. (625) 581-55-58 • Cd. Cuauhtemoc, Chih. 
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Nombre : JESUS OMAR RAMOS SERVIN 

Sexo : M 

Nombre del doctor 

LOUSTAUNAU 

SEDIMENTO URINARIO 

LEUCOCITOS 

ERITROCITOS 

CELULAS 

BACTERIAS 

CRISTALES 

CIUNDROS 

LEVADURAS 

TRICHOMONAS 

OPIACEOS 

RESULTADOS 

ANFETAMINAS 

RESULTADOS 

BARBITURICOS 

RESULTADOS 

CANABINOIDES 

RESULTADOS 

COCAINA 

RESULTADOS 


Fecha 

18/02/2017 

Valor 

Valor De Referenda Unidades 


2 X C 

1 XC 

ESCASAS 

ESCASAS 

NO SE OBS 

NO SE OBS 

NO SE OBS 

NO SE OBS 

1-3 X CAMPO 
1-2 X CAMPO 

ESCASAS 

ESCASAS 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

N EG ATI VO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 


Nota 


Q.F.B. Luis Carlos Ramirez - Centro Medico Sierra 

V. Guerrero #755 «Tel. (625) 581-55-58 • Cd. Cuauhtemoc, Chih. 
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Iciborcitorio Computarizado de 
flnalisis Clinicos 

Q.f.8. Luis Carlos Ramirez 0. 

Centro Medico Sierra 


Dr L.OUSTOfl!!#fiQI0o por el Consejo Estatal para la Acreditacion Y Certificaci6n Profesional 

Par a m a 1 Limits: 1 





F e b 


Upe 

0 « v.| U. IS ! ! L. 




WBC a 

8. 3 

K/uL 


ne:u s 

4b w> 

c;o c. 

w L. u D 

%N 

LYM a 

3» 0 

Jr *1) n 

%L 

MONO a 

0. 7 

t.ir ti 1 

%M 

EOS a 

0. 1 

1 it / 

%E 

BftSO a 

0. i 

i - 7 



RBCa b. Si M/uL 



HOB a 

15. 

a 

g/di_ 

HOT a 

49. 

i 

% 

n 

c 

s r. 

84. 

5 

f L 

MCH a 

£7. 

1 

pg 

MCHC a 

-Jr d. n 

1 

g/ dL 

RDW a 

1 Jr w 

d 

% 


PLT a 

237. K/uL 

MPV a 

9.0 fL 



HBC: 

4.5-11J 

PATIENT LIMITS SET 1 

RE: 4.00-6.18 

NEU: 

2. 5-45J 

7.8-75.8 ?N 

HSB: 13.8-17.0 

LYH: 

1.5-23.0 

4.5-45J *L 

ET: 48.8-50.0 

MONO : 

8J- 2.8 

2.8- 9.8 *N 

JCV: 88.0-99.0 

EOS: 

b.0- 1.2 

0.4- 4.8 

MCH: £6.8-34.8 

BflSQi 

i.8- 0.2 

8.2- 1.0 i% 

EE: 32.0-36.8 
RDM: 11.5-14.5 


PLT: 158.-458. 
H>¥: 7.4-19.4 


Miembro del Colegio de Qulmicos de Chih. Miembro de la ambc 

V. Guerrero #755 * Tel. (625) 581-55-58 * Cd. Cuauhtemoc, Chih. 
E-mail: qfblucaronti@yahoo.com.mx 
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Nombre : 


EMMANUEL SERVIN RAMOS 


Sexo : M 


Fecha 


Nombre del doctor 1 8/02/2017 

LOUSTAUNAU Valor 



Valor 

De Referenda 

Unidades 

TIPO YRH 

GRUPO 

" O " 

SR 

SU 

Rh 

POSITIVO 

sr 

su 

QUIMICA SANGUINEA 

GLUCOSA 

75.0 

70 - 100 

mg/dl 

UREA 

27.0 

15.0 -45.0 

mg/dl 

CREATININA 

1.00 

0.6 - 1.3 

mg/dl 

ACIDO URICO 

7.40 

2.6 - 7.5 

mg/dl 

TRIGLICERIDOS 

RESULTADOS 

78.4 

10.0 - 150.0 

mg/dl 

COLESTEROL 

RESULTADO 

174.0 

100 - 200 

mg/dl 

EXAMEN GENERAL DE ORINA 

VOLUMEN 

30 ML 

INDEFINIDO 


COLOR 

AMARILLO PAJA 

AMARILLO PAJA 


OLOR 

SUIGENERIS 

SUIGENERIS 


ASPECTO 

LIG TURBIO 

TRANSPARENTE 


EXAMEN QUIMICO 

pH 

6.0 

5.0 - 6.5 


DENSIDAD 

1.030 

1.000 - 1.030 


PROTEINAS 

NEG 

NEGATIVO 


CETONAS 

N EG 

NEGATIVO 


BILIRRUBINAS 

NEG 

NEGATIVO 


HEMOGLOBINA 

NEG 

NEGATIVO 


NITRITOS 

NEG 

NEGATIVO 


UROBILINOGENO 

NEG 

NEGATIVO 



Q.F.B. Luis Carlos Ramirez - Centro Medico Sierra 

V. Guerrero #755 •Tel. (625) 581-55-58 • Cd. Cuauhtemoc, Chih. 



Nota 




Nombre : EMMANUEL SERVIN RAMOS 

Sexo : M 


Nombre del doctor 

LOUSTAUNAU 

SEDIMENTO URINARIO 
LEUCOCITOS 
ERITROCITOS 
CELULAS 
BACTERIAS 
CRISTALES 
CILINDROS 
LEVADURAS 
j TRICHOMONAS 

OPIACEOS 

RESULTADOS 

i ANFETAMINAS 
RESULTADOS 

BARBITURICOS 

RESULTADOS 

1 CANABINOIDES 
RESULTADOS 

| COCAINA 
RESULTADOS 


Fecha 


Valor 


Valor 

De Referenda 


18/02/2017 

Unidades 


Nota 


1 XC 
CERO 
ESCASAS 
ESCASAS 
NO SE OBS 
NO SE OBS 
NO SE OBS 
NO SE OBS 


1-3 X CAMPO 
1-2 X CAMPO 
ESCASAS 
ESCASAS 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 


NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 


NEGATIVO 

NEGATIVO 

NEGATIVO 


NEGATIVO NEGATIVO 

NEGATIVO NEGATIVO 


Q.F.B. Luis Carlos Ramirez - Centro Medico Sierra 

V. Guerrero #755 *Tel. (625) 581-55-58 • Cd. Cuauhtemoc, Chih. 
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Dr LOUS iGertifisado por el Consejo Estatal para la AcreditaciPn Y Certificaci 6 n Profesional Nfp©ECAP 400 O 3 ()r 

Para m s 1 L. i m i t s s 1 


Pa ram 

s i L 

«. i rn i t s 

8 1 


WBC s 

10. 9 

K/uL 



NEIJ 5 

5. 1 

46. 9 

%H 

S' 

LYM s 

4. 6 

4£. 5 

%L 

I 

MONO : 

0. 8 

7. 4 

7»M 

z 

EOS s 

0. £ 

1.8 

%E 

E 

BPlSO s 

0. 2 

__i* 5 

%'B 


RBC s 

5. 81 

M/uL 


1 

HOB :: 

15. 9 

g/ dL 



HOT : 

50. 1 

% 



MOM : 

86. 2 

fL 



MCH s 

£7. 3 

pg 



MCHC s 


g/dL 



RDW s 

IS. 9 

•/. 



PLT s 

£05. 

K/uL 


T 

MPV s 

9. 1 

fL 





COMPLEX I TV 





PftTIENT LIMITS SET i 


hbc: 

4.5-11.0 


RBC: 4.00-6.10 

PLT: 

158.-450. 

Eu; 

2.5-45.0 

7.0-75J SN 

MSB: 13.0-17.0 

MPv: 

7. 4-10. 4 

LYM: 

1.5-23J 

4.5-45.0 SL 

HOT: 40.0-50J 



MW: 

0.0- 2.0 

2.0- 9J SM 

MOV: 80.0-99J 



EOS: 

8.0- 1.2 

0.4- 4.0 It 

MCH: 26.0-34J 



BfiSO: 

0.0- 8.2 

0.2- l.@ SB 

MCE: 32J-36J 
RDM: 11.5-14.5 




Miembro del Colegio de Quimicos de Chih. Miembro de la ambc 

V. Guerrero #755 * Tel. (625) 581-55-58 * Cd. Cuauhtemoc, Chih. 
E-mail: qfblucaronti@yahoo.com. mx 



Nombre : JUAN CARLOS CHAVEZ OLIVAS 

Sexo : F 

Nombre del doctor 

LOUSTAUNAU 

Valor 

Valor 

De Referenda 

Fecha 

18/02/2017 

Unidades 

TIPO Y RH 

GRUPO 

" 0 " 

SR 

SU 

Rh 

POSITIVO 

sr 

su 

QUIMICA SANGUINEA 

GLUCOSA 

79.0 

70 - 100 

mg/dl 

UREA 

22.0 

15.0 -45.0 

mg/dl 

CREATININA 

0.91 

0.6 - 1.3 

mg/dl 

ACIDO URICO 

6.80 

2.6 - 7.5 

mg/dl 

TRIGLICERIDOS 

RESULTADOS 

113.0 

10.0 - 150.0 

mg/dl 

COLESTEROL 

RESULTADO 

202.0 

100 - 200 

mg/dl 

EXAMEN GENERAL DE ORINA 

VOLUMEN 

40 ML 

INDEFINIDO 


COLOR 

AMARILLO PAJA 

AMARILLO PAJA 


OLOR 

SUIGENERIS 

SUIGENERIS 


ASPECTO 

LIGTURBIO 

TRANSPARENTE 


EXAMEN QUIMICO 

pH 

7.0 

5.0 - 6.5 


DENSIDAD 

1.018 

1.000 - 1.030 


PROTE1NAS 

NEG 

NEG ATI VO 


CETONAS 

N EG 

NEG ATI VO 


BILIRRUBINAS 

NEG 

NEGATIVO 


HEMOGLOBINA 

NEG 

NEGATIVO 


NITRITOS 

NEG 

NEGATIVO 


UROBILINOGENO 

NEG 

NEGATIVO 



Q.F.B. Luis Carlos Ramirez - Centro Medico Sierra 

V. Guerrero #755 »Tel. (625) 581-55-58 • Cd. Cuauhtemoc, Chih. 



Nombre : 


JUAN CARLOS CHAVEZ OLIVAS 


Nombre del doctor 

LOUSTAUNAU 

Valor 

Valor 

De Referenda 

Fecha 

18/02/2017 

Unidades 

SEDIMENTO URINARIO 

LEUCOCITOS 

1 XC 

1-3 X CAMPO 


ERITROCITOS 

CERO 

1-2 X CAMPO 


CELULAS 

ESCASAS 

ESCASAS 


BACTERIAS 

ESCASAS 

ESCASAS 


CRISTALES 

NO SE OBS 

NEGATIVO 


CILINDROS 

NO SE OBS 

NEGATIVO 


LEVADURAS 

NO SE OBS 

NEGATIVO 


TRICHOMONAS 

NOSE OBS 

NEGATIVO 


OPIACEOS 

RESULTADOS 

N EG ATI VO 

NEGATIVO 


ANFETAMINAS 

RESULTADOS 

NEGATIVO 

NEGATIVO 


BARBITURICOS 

RESULTADOS 

NEGATIVO 

NEGATIVO 


CANABINOIDES 

RESULTADOS 

NEGATIVO 

NEGATIVO 


COCAINA 

RESULTADOS 

NEGATIVO 

NEGATIVO 
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D ^ Diagnostico po r Imogen Sierra 


Av. Vicente Guerrero No. 756 Tels. 581-0001 y 581-0011 
Cd. Cuauhtemoc, Chih. 


Fecha L8 FEBRERO 2017. 


Nombre JESUS ALBERTO PAREDES PAREDES 

Diagnostico Clinico 

Edad 25 ANOS 

Estudio TELE TORAX Y AP Y LAT. COL. LUMBAR 

Estimado Dr. JOAQUIN ANTONIO LOUS TAUNAU MINJAREZ 

Le envio el resultado de estudio practicado a su paciente 

El estudio radiologico demuestra una silueta cardiovascular normal, hilios y 
mediastino sin alteraciones, las estructuras pleuropulmonares son normales, senos 
costodiafragmaticos libres, diafragmas, traquea y torax oseo normales. 

El estudio de columna lumbar se realizo en bipedestacion demostrandose escoliosis 
lumbar de convexidad izquierda, apofisis y pediculos normales, no hay desnivel 
pelvico, la placa lateral demuestra una lordosis normal y amplitud sin alteraciones 
de los espacios intervertebrales, no hay signos de discartrosis, retrolistesis ni 
colapsos vertebrales. 


CARDIOVASCULAR Y PLEUROPULMONAR NORMALES, ESCOLIOSIS DE LA COLUMNA 
LUMBAR DE CONVEXIDAD IZQUIERDA, RESTO SIN ALTERACIONES. 

CONCLUSION: 



Dl^ Diagno/lieo por Imogen Sierra 


Av. Vicente Guerrero No. 755 Tels. 581-0001 y 581-0011 
Cd. Cuauhtemoc, Chih. 


Fecha L8 FEBRERO 2017. 


Nombre EMMANUEL SERVIN RAMOS 


Diagnostico Clfnico 
Edad 23 ANOS 


Estudio TELE TORAX Y AP Y LAT. COL. LUMBAR 


Estirnado Dr. JOAQUIN ANTONIO LOUSTAUNAU MINJAREZ 

Le envio el resultado de estudio practicado a su paciente 

El estudio radiologico del torax demuestra una silueta cardiovascular normal, hilios 
y mediastino sin alteraciones, las estructuras pleuropulmoares son normales, senos 
costodiafragmatcos libres, diafragmas, traquea y torax oseo normales. 

El estudio de columna lumbar se realizo en bipedestacion demostrandose una 
densidad osea normal, se observa una muy leve escoliosis lumbar de convexidad 
izquierda que se considera no tiene traduccion patologica, apofisis y pediculos 
normales, la placa lateral es normal, espacios intervertebrales con amplitud normal 
,no hay signos de discartrosis, retrolistesis ni colapsos vertebrales. 


CARDIVASCULAR Y PLEUROPULMONAR NORMALES, MUY LEVE ESCOLIOSIS 
LUMBAR DE CONVEXIDAD IZQUIERDA QUE SE CONSIDERA NO TIENE TRADUCCION 

CONClE§iW OGICA/ Resto NORMAL, NO HAY EVIDENCIA DE DISCARTROSIS, 
RETROLISTESIS NI COLAPSOS VERTEBRALES 





Dicigno/tieo por Imogen Sierro 

Av. Vicente Guerrero No. 755 Tels. 581-0001 y 581-0011 
Cd. Cuauhtemoc, Chih. 


Fftrha 1 8 FEBRER O 2017. 


Nombre JESUS OMAR RAMOS SERVIN 

Diagnostico Clinico 
Edad 1 9 ANOS 

Estudio TELE TORAX Y AP Y LAT. COL. LUMBAR 

EstimadoDr. JOAQUIN ANTONIO LOUSTAUNAU MINJAREZ 

Le envio el resultado de estudio practicado a su paciente 

El estudio radiologico del torax demuestra una silueta cardiovascular normal, hilios 
y mediastino sin alteraciones, las estructuras pleuropulmoares son normales, senos 
costodiafragmatcos libres, diafragmas, traquea y torax oseo normales. 

El estudio de columna lumbar se realizo en bipedestacion demostrandose una 
densidad osea normal, se observa una muy leve escoliosis lumbar de convexidad 
izquierda que se considera no tiene traduccion patologica, apofisis y pediculos 
normales, la placa lateral es normal, espacios intervertebrales con amplitud normal 
,no hay signos de discartrosis, retrolistesis ni colapsos vertebrales. 


CARDIVASCULAR Y PLEUROPULMONAR NORMALES, MUY LEVE ESCOLIOSIS 
LUMBAR DE CONVEXIDAD IZQUIERDA QUE SE CONSIDERA NO TIENE TRADUCCION 
CONCLl?^5P:LOGICA, RESTO NORMAL 


Atentamente: 

^4fro(a- 'Tftantwef 

TViedicoRadio 



D yg Diagno/tieo pot Imogen lierfo 


Av. Vicente Guerrero No. 755 Teis. 581-0001 y 581-0011 
Cd. Cuauhtemoc, Chih. 


Fecha 18 FEBRERO 2017. 


Nombre JUAN CARLOS CHAVEZ OLIVAS 


Diagnostic*) Ciinico 
Edad 21 ANOS 


Estudio TELE TORAX Y AP Y LAT. COL. LUMBAR 


Estimado Dr. JOAQUIN ANTONIO LOUSTAUNAU MINJAREZ 
Le envio el resultado de estudio practicado a su paciente 

Ei estudio radiologico del torax demuestra una silueta cardiovascular normal, hilios 
y mediastino sin alteraciones, las estructuras pleuropulmoares son normales, senos 
costodiafragmatcos libres, diafragmas, traquea y torax oseo normales. 

El estudio de columna lumbar se realizo en bipedestacion demostrandose una 
densidad osea normal, no hay evidencia de escoliosis, apofisis y pediculos normales, 
la placa lateral es normal, espacios intervertebrales con amplitud normal ,no hay 
signos de discartrosis, retrolistesis ni colapsos vertebrales. 


CARDIVASCULAR Y PLEUROPULMONAR NORMALES, COLUMNA LUMBAR NORMAL 


CONCLUSION: 




Dl/ Diagfio/tieo por Imagen lierra 


Av. Vicente Guerrero No. 755 Tels. 581-0001 y 581-0011 
Cd. Cuauhtemoc, Chih. 


Fsrha 18 FEBRERO 2017 . 


Nombre JESUS PLUTARCO DOMINGUEZ VARGAS 

Diagnostico Cilnico 

Edad 3 8 ANOS 

Estudio TELE TORAX Y AP Y LAT. COL. LUMBAR 

Estimado Dr. JOAQUIN ANTONIO LOUSTAUNAU MINJAREZ 

Le envfo el resultado de estudio practicado a su paciente 

El estudio radioldgico del tdrax demuestra una silueta cardiovascular normal, hilios 
y mediastino sin alteraciones, las estructuras pleuropulmoares son normales, senos 
costodiafragmatcos libres, diafragmas, traquea y torax oseo normales. 

El estudio de columna lumbar se realizo en bipedestacion demostrandose una 
densidad osea normal, no hay evidencia de escoliosis, apofisis y pediculos normales, 
la placa lateral es normal, espacios intervertebrales con amplitud normal ,no hay 
signos de discartrosis, retrolistesis ni colapsos vertebrales. 


CARDIVASCULAR Y PLEUROPULMONAR NORMALES, COLUMNA LUMBAR NORMAL 


CONCLUSION: 



